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UNLESS OTHERWISE INDICATED: 
RESISTORS ARE I/4W, 5% 
MF RESISTORS ARE l/8W,l% 
CAPACITORS ARE .01 MFD, I00V,20% 
DIODES ARE D663 
El, E2, E4 a E5 ARE MCI540 
E3 IS DEC7400N 
PIN 7 ON EACH IC = GND 
PIN 14 ON E3 = + 5V 
PIN 2 Cr-J L.,!i2,Et,P5 = +5V 
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